zmiany w cenniku usługi 


Informujemy, że od 1 listopada 2013 roku ulega zmianie „Cennik usług ruchomej łączności satelitarnej 
Inmarsat”. 

Zmiany wynikają z rozszerzenia oferty polegającego na otwarciu ruchu do zakresu numeracji sieci 
Inmarsat BGAN HSD - 870 78. 

W związku z powyższym w rozdziale 3. ww. cennika - Połączenia wychodzące z sieci naziemnej do 
sieci Inmarsat, w ust. 1 Opłaty, Tabela 1. Opłaty za połączenia telefoniczne z Polski do terminali 
Inmarsat ulega zmianie wraz z przypisami i otrzymuje następujące brzmienie: 


Tabela 1. 


Opłaty za połączenia telefoniczne z Polski do terminali inmarsat 

L.p. 

PKWiU 

inmarsat 

Standard 


mini-M^ 

B3 

BGAN HSD^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

64.2 

opłata podstawowa [zł/min] 

10,06 

6,25 

10,06 

24,86 

2. 

64.2 

kwota VAT [zł] 

2,31 

1,44 

2,31 

5,72 

3. 

64.2 

opłata końcowa [zł/min] 

12,37 

7,69 

12,37 

30,58 


'' Dotyczy połączeń realizowanych przez numer dostępowy SNĄC 870 6X, 

^ Dotyczy połączeń realizowanych przez numer dostępowy SNĄC 870 76, 870 77, 870 5x, 

^ Dotyczy połączeń reaiizowanych przez numer dostępowy SNĄC 870 3X z wyłączeniem 870 39, 

Dotyczy połączeń reaiizowanych przez numer dostępowy SNĄC 870 78. 


W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia 
zawartej umowy. 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wypowiedzeniem z powyższego powodu umowy przed 
upływem okresu jej obowiązywania operatorowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu ulgi 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 

Więcej informacji uzyskają Państwo u naszego doradcy pod numerem telefonu 801 600 006 (koszt 
połączenia wg cennika lub taryfy operatora) oraz na stronie 

www.orange.pl. 
















